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നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 
നമ്പർ സി22119 2020 . 

2020 സെപ്റ്റംബർ 16 . 


ഇടുക്കി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് 


( ഹാജർ : മിനി , റ്റി . കെ . 


2016 


ജൂൺ 


വിഷയം :-പൊ.വി. - ജി. എച്ച് . എസ് . കല്ലാർ ചോറ്റുപാറ 


സ്കൂളിന്റെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ് 


സാങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ ടോ ളർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . ആട്ടോമൊബൈൽ 
എൻജിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ 15414204 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ശ്രീ . ചന്ദ്രദേവൻ, സി . പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി . സി . ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം-40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു . 


പരാമർശം:-(1 ) കട്ടപ്പന ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 


22-10-2019 - ലെ എ 46843 / 19 -ാം നമ്പർ കത്ത് . 


(2 ) ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ 1-2-2020 - ലെ എ 1/ 253 / 2020-2 -ാം 


നമ്പർ കത്ത് . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ട ങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക രീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 3 ) ജില്ലാ പഞ്ചാ യ ത്തിന്റെ 22 -1-2020 - ലെ 

61 -ാം നമ്പർ തീരുമാനം. 


( 4 ) പൊ.വി. ( എം ) വകുപ്പ് ഗവ . സെക്രട്ടറിയുടെ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 

കൈമനം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


25 - 6 -2018 - ലെ എം 11 122 1 2018 | പാ . വി . 


( ഒപ്പ് ) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


നമ്പർ കത്ത് . 
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ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി 5 / 15724 / 2019 തീയതി 11-3-2020 


ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ 
പരിധിയിൽ വരുന്ന ജി . എച്ച് . എസ് . കല്ലാർ ചോറ്റുപാറ 
സ്കൂളിന്റെ പേര് ജി . എച്ച് . എസ് . ചോറ്റു പാറ എന്ന് 
പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 
മേൽ സൂചനകൾ പ്രകാരം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു . ടി സ്കൂളിൽ 
നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ അടുത്തായി ഗവ . എച്ച് . എസ് . എസ് . 
കല്ലാർ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കത്തിടപാടുകൾ 
അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നതിനാലാണ് 
സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി 
സാഹ ചര്യ ത്തിൽ ജി . എച്ച് . എസ് . കല്ലാർ ചോറ്റു പാറ 
സ് കൂളിലെ ബന്ധ പ്പെട്ട പി . റ്റി . എ . സ്കൂൾ വിക സന 
സമിതിയുടെ യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇടുക്കി 
ജില്ലാ പഞ്ചാ യ ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഉൾപ്പെ ടെ യുള്ള 
സൂചന ( 1 ) , ( 2 ) ( പകാ ര മുള്ള ശുപാർശ കത്തിന്റെ 
അടിസ്ഥാനത്തിലും കെ . ഇ . ആർ . ചാപ്റ്റർ V റൂൾ 3 ( vii ) 
പ്രകാരം ജി . എച്ച് . എസ് . കല്ലാർ ചോറ്റുപാറ സ്കൂളിന്റെ പേര് 
ജി . എച്ച് . എസ് . ചോറ്റു പാറ എന്നാക്കി 1-3 - 2020 മുതൽ 
പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു . 


വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറേറ്റ്, 
ഇടുക്കി. 


( ഒപ്പ് ) 
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ. 
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